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Ludwik Krolikowski 


b. Wozny przy Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczen, 


przeżywszy lat 40, po długićj a dolegliwéj słabości, opatrzony SS. Sakramentami, 
rozstał się z tym światem dnia 20 Sierpnia 1876 r. o godzinie 4 rano. 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi i matką zmarłego, zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze Szpitala św. Ducha 
we Wtorek dnia 22 Sierpnia o godzinie 5 po południu, wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie, 


